JAN ZEMBRZYCKI 


c. k. starszy geometra ewidencyjny 


przeżywszy lat 70, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 


dnia 20 maja 1917 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 21 przy ulicy Rakowickiej na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek 
dnia 22-go b. m. o godzinie 5- tej po południu, na który to smutny obrzęd stroskana żona wraz z dziećmi zaprasza 
_Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we Środę dnia 23 b. m. o godzinie 9-tej rano w kościele 00. Karmelitów przy ulicy Rakowickiej. 


tekłed pogrzebowy _Goncordia” Jana Wolnego w Krakowie, pl. Szczepański 2. 


vnivonsbriws srłomiosę vsetsie „A .5 
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IMAOJAŃ OWTeWAXOAAV 
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do arywatr.  rwndacymoo Mass 


